P. 


ATEUS ROSIE WILL 


Emeryt, b. Naczelnik Wydziału Komisji Emerytalnej, 


opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł w dnia 20-ym grudnia r. b., przeżywszy lat 57. 


Pozostała Żona i Dzieci, oraz Bracia z Rodzeństwem, zapraszają Życzliwych na wyprowadzenie zwłok 
w dniu 23-im grudnia, t. j. we środę, o godzinie 12-0[ w południe, z kościoła Św. Karoła Boromeusza na 
cmentarz Powązkowski odbyć się mające. 
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